Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice 
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 


Examenul de bacalaureat naţional 2017 
Proba E. d) 
Fizică 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
Model 

e Se punctează oricare alte modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor. 
e Nu se acordă fracțiuni de punct. 
e Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat 
pentru lucrare la 10. 


A. MECANICĂ (45 de puncte) 
Subiectul | 
Nr.ltem | Soluţie, rezolvare Punctaj 
1.1. c 3p 
2. c 3p 
3. a 3p 
4. d 3p 
5. a 3p 
TOTAL pentru Subiectul | 15p 
A. Subiectul al II-lea 
ll.a. Pentru: 4p 
F-G,-F, =0 1p 
F; =u-N=u-m-g9-cosa 1p 
G, =m-g- sing 1p 
rezultat final: 4 = 0,25 1p 
b. Pentru: 4p 
m :-g-T=0 2p 
T=F 1p 
rezultat final: m, = 0,64kg 1p 
c. Pentru: 4p 
T-m>:9=mo-a 1p 
m-9.:sina-yu-m-g-cosa-T =m-a 2p 
rezultat final: a = 12m/s? 1p 
d. Pentru: 3p 
N-m>-9 =m»-a 2p 
rezultat final: N = 2,24 N 1p 
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p 
A. Subiectul al III-lea 
ll.a. | Pentru: 4p 
Lg = mgh 3p 
rezultat final: Lg = 1,6kJ 1p 
b. Pentru: 4p 
Ein. = Ettin. 1p 
E;n =M- g-h 1p 
2 
Ettn. = aa 1p 
rezultat final: v4 = 8 m/s 1p 
c. Pentru: 4p 
M-v =(M+m)-v' 3p 
rezultat final: v' = 45m/s 1p 
Probă scrisă la Fizică 1 Model 


Barem de evaluare şi de notare 
Filiera teoretică — profilul real, Filiera vocaţională-profilul militar 


Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice 
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 


rezultat final: N = 8,5kN 1p 
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p 
Probă scrisă la Fizică 2 Model 


Barem de evaluare şi de notare 
Filiera teoretică — profilul real, Filiera vocaţională-profilul militar 
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B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ (45 de puncte) 
Subiectul | 
Nr.ltem | Soluţie, rezolvare Punctaj 
1.1. b 3p 
2. a 3p 
3, c 3p 
4. b 3p 
5. b 3p 
TOTAL pentru Subiectul I 15p 
B. Subiectul al II-lea 
ll.a. Pentru: 3p 
Pi = Po 2p 
rezultat final p4 = 105N/m? 1p 
b. Pentru: 4p 
N=v.- N4 1p 
_ Po VA 
VERT 1 
VS: 1p 
rezultat final N = 6,5 -10% molecule 1p 
c. Pentru: 4p 
P2 = Pi = Po 1p 
Vi V, 
YIN 1p 
G h 
rezultat final d = 9cm 1p 
d. Pentru: 4p 
Qp =v -Cp (T2 -T4) 2p 
Cp =Cy +R 1p 
rezultat final Q, = 900J 1p 
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p 
B. Subiectul al Ill-lea 
ll.a. | Pentru: 3p 
Umax = V Cy ‘Tmax 1p 
Tmax = T2 = T3 = 97; 1p 
rezultat final U max = 4,5 kJ 1p 
b. Pentru: 4p 
Q12 = AU12 + L42 1p 
AU =v -Cy (T2 -T4) 1p 
brs (p, Sa -V;) 1p 
rezultat final Q42 = 4,8 kJ 1p 
c. Pentru: 4p 
Qceaat = Q34 + Q41 1p 
Qeeaat =V -Cy (T4 —T3)+v-Cp (Ta -T4) 1p 
T; = 451, 1p 
rezultat final Qoeaat = —47 kJ 1p 
Probă scrisă la Fizică 3 Model 


Barem de evaluare şi de notare 
Filiera teoretică — profilul real, Filiera vocaţională-profilul militar 
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d. Pentru: 4p 
Qeeaa| 
Q primit 
Q primit = Q12 + Q23 1p 
GR Tha 1p 
V2 
rezultat final 7 = 14,86% 1p 
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p 
Probă scrisă la Fizică 4 Model 


Barem de evaluare şi de notare 
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Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice 
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 


C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU (45 de puncte) 
Subiectul | 
Nr.ltem | Solutie, rezolvare Punctaj 
1.1. d 3p 
2. c 3p 
3. a 3p 
4. b 3p 
5. c 3p 
TOTAL pentru Subiectul | 15p 
C. Subiectul al II-lea 
ll.a. | Pentru: 4p 
U=E-I.r 3p 
rezultat final: U =12V 1p 
b. Pentru: 4p 
_ (Ra + R2)-(R3 + RA) 2p 
Ì R] + R> + R3 + R4 
E=I,(R,+r) 1p 
rezultat final: R, =6 Q 1p 
c. Pentru: 4p 
RR 
R43 = uri 1p 
1+R3 
R>:R 
Ro4 = IND A 1p 
R> + R4 
Re = Rig + Ra 1p 
rezultat final: R} =5,40 1p 
d. Pentru: 3p 
R-Ry =R2- Ra 2p 
rezultat final: i, = 150 1p 
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p 
C. Subiectul al Ill-lea 
ll.a. | Pentru: 3p 
W3 =14 -R3 -At 2p 
rezultat final: W =75 J 1p 
b. Pentru: 4p 
Re 
I Re +re Ip 
R, = KE +R; 1p 
R +R, 
re =2r 1p 
rezultat final: 7 = 91,7% 1p 
c. Pentru: 4p 
Pot =E-l4 1p 
Eş =2E 1p 
E, =L(R, +r) 1p 
rezultat final: Piot = 15 W 1p 
d. Pentru: 4p 
E2 
P- 52e 1 
max Aro p 
rezultat final: P a =9 W 1p 
TOTAL pentru Subiectul al Ill-lea 15p 
D. OPTICĂ (45 de puncte) 
Probă scrisă la Fizică 5 Model 


Barem de evaluare şi de notare 
Filiera teoretică — profilul real, Filiera vocaţională-profilul militar 
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Subiectul | 
Nr.ltem | Soluţie, rezolvare Punctaj 
1.1. c 3p 
2. a 3p 
3. d 3p 
4. b 3p 
5. d 3p 
TOTAL pentru Subiectul | 15p 
Subiectul al II-lea 
ll.a. Pentru: 3p 
Bori 
P x, 1p 
Y2 
p= 1 
yı i 
rezultat final: -y = 2cm 1p 
b. Pentru: 4p 
AU li ei A 
X% X4 f p 
1 
=— 1 
F p 
rezultat final: C = 8,3m“ 1p 
c. Pentru: 4p 
construcţie corectă a imaginii 4p 
d. Pentru: 4p 
Ia nad 1 
X% Xx f p 
X2- X1 = X2- X] 1p 
d = x. — X2 1p 
rezultat final : d = 10cm 1p 
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p 
Subiectul al III-lea 
Ill.a. | Pentru: 4p 
„ AD 
| = —— 3 
2/ 4 
rezultat final: A = 600nm 1p 
b. Pentru: 3p 
6=k-A4 1p 
k=2 1p 
rezultat final: 5 = 12.107 m 1p 
c. Pentru: 4p 
xmin = (2k H 2p 
k=5 1p 
rezultat final: x" =5,5mm 1p 
d. Pentru: 4p 
ax- & Ph -1) 2p 
2/ 
Ax =2i 1p 
rezultat final: e = 2,4 um 1p 
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p 
Probă scrisă la Fizică 6 Model 


Barem de evaluare şi de notare 
Filiera teoretică — profilul real, Filiera vocaţională-profilul militar 


